ROYAL GOLD MINING 


CIC FOLLOW SHEET 


Date: Shift Operators Name: |. | | | | 


Time |j, Total GDA ES Flow Total PE Flow Total m 
(m?[h) (m?) (ppm) (m?/h) (m?) (ppm) (m?/h) (m°) (ppm) 
08:00 EN M S3 BEN (|. TC 
10:00 L|. | LJ II" 
12:00 EN . M 
02:00 L| | LJ IL" 
04:00 EN .. ^ M 
p 


Se E RSR 


Total/Average 


Materials Consumption 


Item Name Code UNIT-1 UNIT-2 UNIT-3 

Water (M°) RM0002 
GDA (Kg) RM0006 
Caustic Soda (Kg) RM0007 
Borax (Kg) RM0008 

Sodium Nitrate (Kg) RM0009 — 
Soda Ash (Kg) RM0010 
Nitric Acid (Litter) RM0012 

Sodium Silicate (Kg) RM0013 —— 
Ethanol (Litter) RM0014 


Total Deffects and Remarks Time Per Min 


